Mgr KAZIMIERZ 


ROZDOWSK 


drogi mąż, dobry ojciec, szlachetny człowiek 


zmarł dnia 19 czerwca 1960 roku w Krakowie, po długich 
i bardzo ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 


o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona z córką i rodziną. 


Obrzęd pogrzebowy i nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 21-go czerwca br. 
o godz. 13-tej w kaplicy cmentarza rakowickiego, stąd nastąpi wyprowadzenie zwłok. 
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